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PROCEDURA DI STAMPA 


Il software permette di stampare report, liste, grafici e altre elaborazioni utili agli allevatori!. 
Per poter visualizzare e stampare i report è necessario installare Adobe Acrobat. 


La maggior parte delle stampe viene visualizzata nella cartella Report. La cartella Report è un contenitore 
che mantiene tutte le stampe che sono state richieste al sistema in modo che sia possibile visualizzarle più 
rapidamente. 
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Salva Ssiva Apri Aggiorna Cancella Stampa 
> PDF report» > 


Strumenti 
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Stampe Salvate a 
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Alcune stampe si possono creare direttamente dalle schermate cliccando sull’icona della a 
E stampa © Anteprima 


‘muO9 ,2/,1 pe |de>) 


stampante, come ad esempio alcuni grafici. 
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Generalmente, quando si lancia una stampa si accede ad una schermata di filtraggio prima di creare 
l'anteprima nella cartella report. 
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GESTIONE DELLE STAMPE 


MEZ] Home stampe Liste Prestazioni Sanità Magazzino InvioDati | Report 


«tè è è 


Salva Salva Aggiorna Cancella Stampa 
PDF report» > 


@ Home È N DatiInviati ®  @ DatiAccantonati ® "IR Report ®! Z Produzioni medie È 


|Stampe Salvate | Sintetico Collettivo 


n) 
MELLA 


Stampe Salvate 

Nel lato sinistro della cartella c'è la lista delle stampe salvate nel programma e visualizzabili senza 
selezionarle dai menu. Cliccando sui riquadri delle singole stampe si visualizza l'anteprima nella parte 
centrale della schermata. La lista delle Stampe Salvate può essere nascosta cliccando sulla barra blu 
all'estrema sinistra della schermata. 


Apertura e Chiusura della cartella 
La cartella report si apre nel momento in cui viene lanciato un report. E’ possibile chiuderla cliccando sulla X 
accanto al nome. J 


< ">" g Home È (8 patilnviati ®  @ DatiAccantonati ® "M8"Report ®! A Produzioni medie ® ® 


Zoom 
Le icone posizionate a destra servono rispettivamente a riportare alle dimensioni originali, ingrandire o 
ridurre il report visualizzato. 


dl rari murvune 


La cartella Report presenta le seguenti icone: 


Salva o Salva PDF 

Permette di esportare un report. E’ possibile impostare una directory predefinita nella finestra delle opzioni 
del programma’, altrimenti i report sono salvati nella directiry Documenti. 

Ma +“ Cliccando sulla freccettaw, permette di selezionare il formato: PDF o IMMAGINE (file TIFF). 
Cliccando sull’icona Salva o Salva PDF si apre direttamente la schermata di salvataggio del PDF. 


= PDF 
IMAGE 


Cliccando sulla freccetta Sfoglia cartelle in basso a sinistra è possibile selezionare una directory 
differente da quella preimpostata. 


Queste due icone sono visualizzate solo se ci sono report nella lista Stampe Salvate. 


È 


Nome file: SIIGITSASSIESTO 


Salva come: (File PDF 


—-_ TT: =, 


[®] » Raccolte » Documenti » = | 44 | Cerco Documenti 


Sintetico Collettivo 


GG 


*) Sfoglia cartelle 
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x 


L-j Salva con nom 


Sintetico Collettivo 


RMS Home Soggetto Stampe Liste Prestazioni Sanità Magazzino InvioDati | Report 


Pif: >» da 


Salva Salva Apri Aggiorna Cancella Stampa 
report» > 


Strumenti 


fi Home  Dstilnviati ® Accai x “1103699027302 = "x 


Questa icona serve ad aprire la cartella Report ed è attiva solo se la cartella è chiusa ma ci sono delle 
stampe nella lista Stampe Salvate. 


Aggiorna report BERE Home stampe Liste 


OR ii . | ila + + 
Sme is * Permette di aggiornare i report aperti nella cartella. E° possibile aggiornare Sika Sila son Aggioma Car 
mil un singolo report o tutti i report. mio 


A 


DO g Home È 


è € Aggioma tutti 

Aia «| report possono essere aggiornati direttamente dalla lista cliccando 
sull’iconcina aggiorna &' sotto al riquadro o cliccando due volte sul riquadro. In questo 
caso si riapre la schermata dei filtri ed è possibile modificare la selezione prima di 


aggiornare il report. 


Stampe Salvate 


Stampe Salvate. a 


Cancella 


Liste Prestazioni 


Permette di cancellare il report selezionato o tutti i report della cartella. Quando si cancellano 
ò fd ca . 
me same tutti i report non chiede conferma. 


' | 8 |Cancellatutti 


Attenzione 


Cancellare il report selezionato? 
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Stampa 


Prestazioni ‘Apre la stampa con Acrobat e apre la finestra di dialogo della stampante predefinita. 


PLtmp9053Amp = _a _ deo _____ elia 


File Modifica Vista Finestra ? 


Home Strumenti tmp9053.tmp _* (O) n) Accedi 
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+ ®LLE\ ® B Esporta PDF N 
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Proprietà ]( Avanzate | 
Un 
[2] Stampa in scala di grigi (bianco e nero) dona Paport DE a) 
Risparmia inchiostro/toner. ®© Converti file PDF in Word o Excel online 
Commenti e moduli | Note 
[ Documento e marcature ti Selezionare il file PDF 
© Pagina corrente 
© Pagine [1-7 
» Altre opzioni SEDESI Converti in Lo 
210,02 x 297,01 mm 1 
Gestione e dimensioni pagina © Microsoft Word (*.docx) »e 


{ gimensioni [ Poster [ Multiple [ Opuscolo 


Lingua documento: 
Italiano Cambia 


D) Adatta 
© Dimensioni effettive 
® Riduci pagine di dimensioni eccessive 


© Scala personalizzata: [100 % 


Scegli alimentazione secondo dimensioni pagina PDF 


lezionare il file 


Stampa fronte/retro 
Cioegienenioi ©) Crea PDF v 
® Verticale/Orizzontale automatico 
© Verticale i E Modifica PDF v 
e Commento 


la] 


Pagina i. di? © Combinate i file v 


{stampa _) | Archiviazione e condivisione di file in 
Document Cloud 


Ulteriori informazioni 
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